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Governo, la fiducia c’è 
I temi caldi sul tavolo 


Ok dalla Camera. Conte: «Il debito? Negozieremo ai tavoli Ue». Sanità, quanto ci costano le cure private aue pacc. 2E3 


Due Ufo in volo sulla Liguria Centurioni e “saltafila” 
e i sta arrivando il daspo 
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Spunta un filmato da choc 
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YA Conte ha la fiducia 
Da adesso al lavoro 


Flat Tax e migranti i temi subito caldi rilanciati dall’ormai ministro Matteo Salvini 


Il Trentino 
“spara” 
a lupi e orsi 


TRENTO «La Giunta pro- 
vinciale di Trento ha 
deciso di varare un de- 
creto che consentirà 
di sparare a lupi e or- 
si», afferma Rinaldo Si- 
doli, promotore della 
campagna “Salva il lu- 
po”, che su chan- 
ge.org/soslupo ha rac- 
colto oltre 383 mila 
firme. Il crescente nu- 
mero di lupi presenti 
in Trentino sta preoc- 
cupando la popolazio- 
ne. Recentemente, so- 
prattutto in Val di Fas- 
sa, qualche esemplare 
si è avvicinato ai centri 
abitati causando non 
poca apprensione. Ora 
la giunta della Provin- 
cia autonoma di Tren- 
to ha approvato il dise- 
gno di legge che stabi- 
lisce la possibilità di 
decisione da parte del 
governatore di cattu- 
rare o uccidere i lupi. 
Stesso provvedimento 
vale anche per gli orsi. 
C'è scontro sulla licei- 
tà o meno della possi- 
bilità di abbattere tali 
animali selvatici, co- 
munque senza pregiu- 
dicare la sopravviven- 
za della specie. 


ROMA Nel giorno in cui in 
un clima rovente alla Ca- 
mera il governo Conte ot- 
tiene la fiducia con 350 sì 
(seiin più della somma Le- 
ga-5 Stelle), 236 no e 35 
astenuti,itemicaldiresta- 
no gli stessi degli ultimi 
giorni: immigrati, flattax, 
debito, Europa. Il presi- 
dente del Consiglio vi ac- 
cenna i ma senza entrare 
troppo nello specifico . 
Proprio sul debito italiano 
però uno dei passaggi più 
delicati e controversi del 
neopremier, parlando 
della necessità di ridurlo 
progressivamente: «Sia- 
mo - ha sottolineato - per 
negoziare a livello euro- 
peo. Ci siederemo a quei 
tavoli volendo esprimere 
un indirizzo politico, ci 
auguriamo con la fermez- 
zaelarisolutezza necessa- 
rie di essere ascoltati dai 
nostri partner». 


Flat tax 
E invece Salvini a incen- 


Osvaldo Baldacci 


IMPERIA Un avvistamen- 
to piuttosto insolito ha 
attirato l’attenzione an- 
che in virtù del testimo- 
ne, un esponente delle 
forze dell’ordine. A ren- 
dere noto l’episodio l’A- 
RIA - Associazione 
Ricerca Italiana 
Aliena. Il 25 
maggio due 
oggetti vo- 
lanti non 
identificati 
sono stati 
avvistati e ri- 
presi col tele- 
fonino tra Peri- 
naldo e Seborga, a 
circa 550 metri sullivello 
delmare, nell’entroterra 
di Bordighera. Racconta 
il testimone all’ufologo 
Angelo Maggioni, presi- 
dente di ARIA, che rice- 
vuto la segnalazione: 
«Verso le 8 in direzione 
della collina ho visto due 
oggetti luminosi dalla 
formaallungata: unoèri- 
masto fermo, l’altro, che 
andava a velocità super- 
sonica, rimbalzando 
senza una direzione logi- 
ca, l’ho seguito attraver- 
so l'obbiettivo del telefo- 
no». Per Maggioni l’even- 
to è straordinario perché 
«sulla scena abbiamo 
due oggetti luminosi». 
«La qualità del filmato 


Lo scontro sulla Tav 
«Se l'intenzione è quella di bloccare i la- 


vori della Tav dovranno passare 
mio corpo», ha dichiarato il pre- 
sidente della Regione Piemon- 
te, Sergio Chiamparino. 
«Chiamparino fa sempre bat- 
tute simpatiche, ma gli direi 

di stare tranquillo. Potrebbe 
non esserci mai, su quella li- 
nea, un treno che passi sul suo 


corpo», la replica proprio da Torino 


sul 


del neoministro per le Infrastrutture Dani- 


lo Toninelli. Che non sgombra l'i 


ncertezza del- 


lo scenario su fronti come la Tav. Il pentastel- 
lato ribadisce «Valuteremo opera per opera co- 


sti e benefici. Decideremo conti 


diare il clima tornando 
sulla flat tax. «E giusto che 
chi guadagna di più ri- 
sparmi di più sulle tasse. 
Se uno fattura di più paga 
meno tasse ma così inve- 
ste di più e crea più lavoro. 
L'importante è che ci gua- 
dagnino tutti. Se uno fat- 
tura di più, risparmia di 
più, reinveste di più, assu- 
me un operaio in più, ac- 


alla mano». 


quista una macchina in 
più, e crea lavoro in più. 
Non siamo in grado di 
moltiplicare pani e pesci. 
Il nostro obiettivo è che 
tutti riescano ad avere 
qualchelirain più nelle ta- 
sche da spendere», insiste. 
Il Pd insorge. «Stiamo gio- 
cando con le parole. Se la 
Flat tax è per le imprese, 
c'ègià dal1973e c'è anche 


I due oggetti volanti oblunghi videoripresi presso Imperia. /ARIA 


Il Parlamento ha dato 
la fiducia al Governo 
del Cambiamento. Da oggi 
pronti a lavorare 
per migliorare la qualità 

della vita degli italiani 
Giuseppe Conte 
Presidente del Consiglio 


Immigrati regolari? Sono i 
benvenuti. Un Paese serio, 
ospitale, generoso 
e accogliente 
spalanca loro le porte 
Matteo Salvini 
Ministro degli Interni 


Piersanti, si chiamava 
Piersanti Mattarella: le 
vittime di mafia vanno 
ricordate per nome, non col 
termine “congiunto” usato 
dal presidente Conte 
Graziano Delrio 
Capogruppo Pd 


Ufo, velivoli ignoti 
nei cieli della Liguria 


Perlustrando la zona 
dell’avvistamento abbiamo 
trovato tracce a terra forse collegate 


e l'attendibilità del testi- 
mone che appartiene alla 
Polizia di Stato - dice a Me- 
tro il vicepresidente di 


Antonio Bianucci 
Vicepresidente ARIA 


ARIA Antonio Bianucci - 
rendono importante que- 
sto avvistamento». Gli ufo- 
logi sostengono che la se- 


gnalazione è credibile: 
«Noi dopo essere stati con- 
tattati prima di divulgare 
la notizia facciamo verifi- 
che accurate. Prima di tut- 
to dopoleanalisi deitecni- 
ci possiamo dire con cer- 
tezza che il video non è 
contraffatto in alcun mo- 
do. In secondo luogo noi 
andiamo sul posto con de- 
gli esperti per perlustrare 
la zona e verificare se ci 


l’Iriperilreddito diimpre- 
sa- dice il deputato Marat- 
tin - Se volete fare la Flat 
tax perle famiglie, dalle si- 
mulazioni si capisce che 
se si passa all’Irpef a due 
aliquote, si otterranno 
guadagni per i contri- 
buenti da zero a 20%. Pec- 
cato che i più poveri 
avranno zero e i più ricchi 
il 20». E anche l’ex mini- 
stro dell'Economia Pa- 
doan è perplesso: «Biso- 
gna tassare meno i ricchi 
perché così spendono di 
più? Non mi è chiara la lo- 
gica economica». 


Immigrazione 

Salvini ha precisato anche 
la linea sui migranti: «Bi- 
sogna aumentare i centri 
per i rimpatri e per le 
espulsioni, dove gli immi- 
grati stanno dentro e non 
girano le città facendo 
confusione. Occorre ri- 
durre il numero degli 
sbarchi ed aumentare il 
numero delle espulsioni». 


siano altre testimonian- 
ze». Che perora nonciso- 
no: «A vedere il fenome- 
no - racconta Bianucci - 
sono state tre persone, il 
poliziotto, la moglie e il 
suocero, che ha girato il 
video. Li abbiamo inter- 
rogati attentamente e le 
loro testimonianze sono 
serie e coerenti. Altri te- 
stimoni possono sempre 
contattarci». Per l’ARIA si 
tratta certamente di Og- 
geti volanti non identifi- 
cati, ma si potrebbe trat- 
tareadesempiodivelivo- 
li sperimentali? «Ce lo 
siamo chiesti, ma milita- 
ri presenti nel nostro di- 
rettivo hanno escluso 
questa possibilità». Cre- 
de quindi a velivoli alie- 
ni? «Non posso risponde- 
re perché noi parliamo 
solodicoseverificate, pe- 
rò la Liguria - come Lom- 
bardia e Veneto - è terra 
famosa per i molti avvi- 
stamenti e anche per 
contatti». Ci dobbiamo 
attendere sviluppi? «Ve- 
dremo. Nella nostra per- 
lustrazione abbiamo tro- 
vato tracce a terra che 
stiamo verificando con 
rigore. Non sono del gior- 
nodell’avvistamento ma 
potrebbero essere colle- 
gate. Non dico di più per- 
chéprimadilanciare tesi 
facciamo verifiche con 
esperti qualificati». 


